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Antrag 

der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP 


Wahl der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland im Europäischen Parlament 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland im Europäischen 
Parlament werden die folgenden Abgeordneten gewählt: 


CDU/CSU 

Dr. van Aerssen 
Dr. Aigner 
Alber 
Blumenfeld 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 

Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Klepsch 
Klinker 
Kunz (Berlin) 

Lücker 

Müller (Wadern) 

Dr. Müller-Hermann 

Dr. Schwörer 

Dr. Starke (Franken) 

Frau Dr. Walz 

Wawrzik 

Zeyer 


SPD 

Adams 
Dr. Bayerl 
Fellermair 
Flämig 
Haase (Fürth) 

Hoffmann (Saarbrücken) 
Lange 

Müller (Mülheim) 
Schmidt (München) 
Schreiber 
Schwabe 
Seefeld 

Sieglerschmidt 

Spillecke 

Würtz 

FDP 

Dr. Bangemann 
Zywietz 


Bonn, den 19. Januar 1977 


Kohl r Zimmermann und Fraktion 
Wehner und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 
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